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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


അസ്സൽ - 2,550 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,275. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 11 - 12 - 2014 , 3 മണി. 


നമ്പർ സി5 - 16355/ 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി. 


2014 നവംബർ 11. 


തി രു വ ന ത പ ര ം മ ഡി ക്ക ൽ കോ ളേ ജി ല 
അ നസ്തേഷ്യാളജി വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
പേഷ്യന്റ് വാമർ (2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പ 
രോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്ക ൽ കോളേ ജ് , 

തിരു വ ന ത പ രം - 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 66 / 2014. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പ ന നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 12 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 12 - 2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 


മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറ ങ്ങൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
həm 33 @ GOJAMAJO U 392DinloB 5 - 12 -2014 -M 22mn 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


10 . 


No. C5/16355/2014/ MCT. 

11th November 2014 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Patient Warmer (2 Nos.) required 
for the Anesthesia Department , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. — 66 /2014 . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — \ 2,550 . 
Duplicate — \ 1, 275. 


5. Control unit should be capable of Warming 

minimum four segments at a time. 
6 . Control unit should have Color TFT touch screen 

for easy operation . 
7 . Control unit should have touch screen display to 

select & display temperature of all segments at a 

time. 
8. Control unit should automatically detect the 

number of segments which are connected to the 

unit and display the same on the screen . 
9 . Should offer precise digital temperature control 

with selectable temperature range of 37 to 42° C in 
steps of 0 . 1°C . 
Arm cum shoulder segment should be divided in 
two sections capable of being switched ON or 
OFF independently depending upon the nature of 

surgery and condition of patient. 
11. Should have facility to measure & display the real 

time core body temperature of the patient 

continuously on the screen . 
12. Should have facility to independently adjust the 

temperature of individual segment. 
13. Should have safety features such as Automatic 

check , Precise temperature control between 
warming system and patient, alarm indicator for 

over temperature and under temperature. 
14 . Should have latex free anti-bacterially coated , 

blood and fluid Resistant , washable and 

replaceable covers . 
15 . The control unit should be portable and easily 

attachable to IV rod /OT table with fixing claw . 
16 . The patient warming system should comply with 

National/Interational standards to ensure the 

safety and quality . 
17. Warranty- 3 Years . 


Last date and time for sale of tender form 
11- 12- 2014 , 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
12 - 12 - 2014 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 12 - 12 - 2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011 . Money Order should reach this 
Office on or before 5 - 12 - 2014 . No other forms of 
remittance will be accepted . 

SPECIFICATIONS FOR PATIENT WARMING SYSTEM 
1. Should be suitable for intra-operative applications. 
2. Should consist of active warming arm - cum 

shoulder section , pair of leg segments and 

abdominal segment to cover the entire body . 
3. Should be Microprocessor based with unique 

temperature control system for precise warming of 

entire patient body during & after surgery . 
4. Approximate Size: 
Abdominal Segment : ( 40 - 45 ) cm X 

(85 - 90 ) cm 
Arm & Shoulder Section : ( 170 - 175 ) cm x 

(30 - 35 ) cm 
Leg Segment 

(40 -45 ) cm x 
(85 - 90 ) cm 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


mm M13 /17103 / 2014 / 90.01.21 . 2014 MOUMID 17 . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്ര 
വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇ ന ത്തിന്റെ പേരും 
137/2014 — mlšeobolowonica R120mo. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Bolalmos — 1,900. 
w nloodſ . 950 . 


Specification 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 10 -12 - 2014 , 3 മണി 


Video Sigmoidoscope 


Technical Specification 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 12 - 2014, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 -12 - 2014, 3 മണി. 


1. Should have a minimum field of use of 140° 


2 . Should have a depth of field from 5 - 100mm 


3. Should have an instrument cannel of minimum 

2 .8 mm inner diameter 


4. Should be supplied with all standard with 

accessories. 


Video Processor and Light Source 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 11 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. Should be a single chip camera 


2. Should have RGB , S - video , composite video 

output and all these types of video cables should 
be provided . 


3. Should have white balance function . 


4. Should have in built 150 W halogen light source / 

Xenon /LED . 


No, C3/17103/ 2014/ MCT. 


17th November 2014. 


- 5. Should have a stand- by lamp and should glow in 

the even of failure of the primary lamp. 
Should be compatible for both gastrsocope and 
colonoscope. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of Items with Qty. - 
137/2014. Sigmoidoscope 1 No. 


7. Should " work with input 200 - 240 Vac 50Hz 

supply . 


Monitor 


1. Should be a 15 inches LCD / TFT medical grade 

monitor. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 


Original - 1,900. 
Duplicate = 950. 


2. Should have provision for accepting RGB, 

S - video composite video signal. 


3 . Should have minimum 1 K x 1 K resolution . 


4. Should have wide viewing angle . 


5. Should work with input 200 to 240 Vac 50 Hz 

supply. 


Others 


Last date and time of sale of tender form 
10 -12 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11- 12 -2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 11- 12 -2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 28 -11-2014. 


Should be Supplied with suitable trolley. 


Warranty — 3 Years . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram - 11 . 


( Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ സി7 / 24078 / 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി. 2014 നവംബർ 13. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
ഹിസ്റ്റോ പ ത്തോ ളജി വകു പ്പി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പ 
രോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
17-12 -2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
| 18-12-2014, 2.30 p. m . 

| Opening date and time of tender - 18 - 12 - 2014, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 8 - 12 - 2014 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 163/ 2014. 


LIST OF ITEMS 


- St . 


Items 


Unit 


Requirement 


No. 


(1) 


( 2) 


5 L 


5Lx300 


2.5 L 


2.5X50 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,580 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 590. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 12 - 2014 , 3 മണി 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 12 - 2014, 2 .30 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 12 - 2014 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയ്ക്കു ന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അ ധികമായി അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 12 - 2014 - ന് , മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1 Isopropyl alcohol 
| 2 Xylene ( ultra sulphur 

free ) 
3 Paraffin wax (melting 
| point 58- 60 degree C ) 
- in 25kg sacs preferably 

as pellets 


25 Kg sack 25 Kg 

sackX20 
500ml 500ml X 20 


4 
| 5 


Glycerin ( AR ) 
Cover glass No. 1 


22x30mm 2000 (small 

boxes) 
22 x 40 mm 3000 (small 

boxes) 


- 6 Cover glass No. 1 


50 slides 
in a box 


1500 similar 
boxes 


No. C7 / 24078/2014/ GMCT. 


| 13th November 2014 . 


| 7 Microslides 72X25 x 

1.2mm with polished 

edges , non foggy 
8 Microtome disposable 

blades (Feather) 
Low profiles stainless 

steel 50 x Batch No. S35 
- 9 Filter Paper- Ordinary 


25pkt 


50 blades/ 
pkt 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Histopathology Department in Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram. Tender should be 
superscribed tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3.30 p . m . 

Tender No . - 163/ 2014. 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,580 . 


Reams of 
500 sheet 
200 sheets 


Reams of 
500 sheet 
200 sheets 


10 


Filter Paper-what 
man No. 1 
Glass marking 
pencil -diamond 
tip (Sonar ) 


25 Nos. 


Duplicate = 590 . 


TENDER SCHEDULE 


നമ്പർ സി8/ 15276 (15)/ 2014 ജി. എം. സി. റ്റി . 2014 നവംബർ 11. 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രിയിലെ കാർ ഡി യോ ളജി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പേ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
165 / 2014 - റഫിജറേറ്റർ വിത്ത് ടെമ്പ റേച്ചർ ഡിസ് പ്ല 
( ഫാർമ റ്റഫിജറേറ്റർ) 165 ലിറ്റർ 1 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 630 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 17 -12 - 2014, 3.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 18 - 12 - 2014, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 -12 - 2014 , 3 മണി. 


8 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 

possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. - Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers witnesses wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയ്ക്കു ന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അ ധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
- മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
- അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 12 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8/ 15276(15)/ 2014/ GMCT. 


11th November 2014 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
- items required for the Professor & Head , Cardiology 
Department, Govt. Medical College Hospital , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p. m . 


Tender No. . — 165 /2014 . 

Details of Items with Qty. — Refrigerator with 
Temperature Display (Pharma Refrigerator ) 165 L . 
1 No. 
Cost of tender form (inclusive of VAT) : 

Original— 630. 
Duplicate — \ 315 . 


14 . Should have internal flicker free lamp 

illumination during door opening . 
15 . Should be mounted on a stand or provided with 

castor wheels . 


Last date and time of sale of tender form 
17 -12- 2014 , 3. 30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18 -12 -2014 , 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 18 - 12 - 2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 8 - 12 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Should be provided with a suitable automatic 

servo voltage stabilizer of appropriate ratings. 
17. Should operate on mains 220- 240Vac, 50 Hz single 

phase . 
18 . Should have safety certificate from a competent 

authority CE / FDA (US) /STQC CB certificatel 
STQC S certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate /test report shall be produced along 

with the technical bid . 
19. Should have the facility to take digital output of 

the temperature status from the refrigerator to 
connect with the SCADA software . 


Technical Specifications 


Refrigerator with Temperature Display 

( Pharma Refrigerator )- 165 L . 
1. Should be an upright type with single door. 
2 . Door type should be 1 hinged glass. 
3. Capacity should be above 165 litres. 
4. Should have leakage proof door with magnetic 

lock & key. 
5. Should be suitable for storage of medicines, 

vaccines, reagents and other biological products 
in the precise temperature range of 2°C to 4°C 

adjustable . (+ 1°C ) 
6 . Should have microprocessor based control system . 
7. Should have digital display of temperature . 
8. Should have audio and visual alarm for temperature 

deviation . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in ` 100 Kerala non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposit (One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Govt. Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


10 . 


11. 


9. Should be attractively painted mild steel exterior. 

Should have stainless steel (SS304 ) interior and 
adjustable shelves with ź " adjustable increments 
and minimum 4 numbers of stainless steel 
(SS304 ) shelves to be provided . 
Should have vertical air circulation for 

temperature uniformity. 
12 . Should have hermatically sealed compressor with 

eco friendly refrigerant (R - 134a /R404a) 
13. Should have Non -CFC , foamed -in -place PUF 

insulation . 


12. For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers witnesses wherever 

necessary . 
| 14, The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എ ല്ലാ അ പ ക്ഷ ക ളും നി രി സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിര 
സി ക്കു ന്ന താ ണ് . മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീ 
സിൽ 8- 12 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാ ത്തതും ഒരി ക്ക ൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവ 
രങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭി 
ക്കുന്നതാണ്. 


- No. C8 - 24408/2014/ GMCT. 11th November 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Cardiology 
Department, Government Medical College , Hospital 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal , Government 

Medical College, Thiruvananthapuram, Pin- 695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


( 3 ) 


നമ്പർ സി8 / 24408 / 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 2014 നവംബർ 11. 


SCHEDULE 


- Sl. 


| No . 


തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
യിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
ദർ ഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender No . and 
Details of items 


Quantity 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


എണ്ണം 


- 1 


166 /2014 - പേസ്മേക്കർ ( ടെമ്പററി) - 

സിംഗിൾ ചേംബർ - 


- 2 167/ 2014 - പേസ്മേക്കർ ( ടെമ്പററി ) - 

ഡ്യൂവൽ ചേബർ - 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ); 
ക്രമനമ്പർ - അസ്സൽ - 1,890. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 945. 
ക്രമനമ്പർ 2 - അസ്സൽ- 1,470. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 735. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 12 - 2014, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 12 - 2014, 2. 30 മണി. 


| 1 166 / 2014 - Pace Maker ( Temporary ) 

Single Chamber - 5 
2 167/2014 _ Pace Maker ( Temporary ) 

| Double Chamber - 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1, 890 . for Sl. No. 1 
Duplicate = 945 , 
Original — 1,470. for Sl. No. 2 

Duplicate = 735 . 
Last date and time for sale of tender form 
17 - 12 -2014, 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18 -12-2014, 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender - 18 -12 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 8 - 12 - 2014 
No other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18- 12 -2014, 


3 മണി. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection. 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witnesses wherever 
necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications a 
confirm to the requirements in the tender 

notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Specifications for Single Chamber External Pacemaker 

Parameters: 
Battery life— Alkaline 35 days Lithium 50 days. 
Pacing rate — 30 - 180ppm . 
Facility for Artrial overdrive pacing (RAP). 
Output Amplitude — 0 .3 to 12 V – 5 % 
Pulse width — 0 .75 ms + 0.02ms 
Sensitivity — 1 to 20mv and Asynchronized . 

Pacing Modes — VVI, VOO , AAI, AQO ,VVI (AAI) 
without acoustic signal and VVI (AAI) with acoustic 
signal. 

Refractory — 250 ms. 
Mechanical Dimensions and specifications. 
Dimensions — Not exceeding 70mm x 125mm x 25mm 
Weight ( including battery ) — 210g . 

Connector compatibility - Accepts standard 
connector pins with diameters ranging from 0.9 to 2 .0mm . 
Accepts all standard myocardial heart wires and temporary 
pacing leads for direct connection or through temporary 
extension cable . 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -Non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


MMIO M11/ 19150 (2 ) / 2014 / W .60 .GA5.01. 

2014 MoMo 13 . 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 
ബന്ധിച്ച ഫാർമക്കോളജി വകുപ്പിലേയ്ക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോ 
റത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
0102 UM MO1100 -695 011 29 m vlevo mu 00108 29001 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർ ഘാസ് നമ്പരും സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും 
Moo168 / 2014 — wal908 630M coolq8 com 
ആട്ടോ കാലിബ്രേഷൻ മോഡ് - 1 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ); 

comod . 840. 

coolant 420 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
N20012016 - 12 - 2014, 3 eml. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
me001017 - 12 - 2014, 2.30 com . 

BÔMEIOM M00m 01001030 m2010 — 17 - 12 - 2014 , 
3. Dom . 


9. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
05 ( 50 ) BWIA D301 GOD OCOOMSmm . Borejom 
- ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 


1. 


2 . 


മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ 
യുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോ 
ടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
OAI233 cool MACB M 63500°NIO 3 -12 -2014 - M 2m 
കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 

താ മ സിച്ചു 

കിട്ടുന്ന 
മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


7 . 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm , 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and 
for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -Non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notice. 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 
More details can be had from this office on 
working hours. 
Amount quoted should be in Indian Rupees. 


No. C1- 19150 ( 2 )/ 2014 /MCT. 13th November 2014 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following item for 
Pharmacology Department in Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , Pin 
695 011 . Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and details of items with Quantity 
168 / 14 - Digital Plethysmometer with Autocalibration 
mode — 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ) : 

Original — \ 840 

Duplicate — 420 
Last date and time for sale of tender form 
16 -12 -2014 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
17 - 12 -2014 , 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 17- 12-2014 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charges ( 50 each ) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 3 - 12 - 2014 . No other forms of remittance will be 
accepted . 
Specification of Digital Plethysmometer with 

Autocalibration mode 


10 . 


12 . 


15. 


16 . 


17. 


18. 


19 . 


Pedal switch 
Small volume difference evaluation 
LCD graphic display 
PC connectivity 
Resolution — 0 .01ml. 

Data entry for experiment numbers , sequence 
numbers, sex of animals , left/ right paw etc . 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2) 


- ( 1) 


നമ്പർ സി6 /19240 / 2014 / എം . സി. കെ . 


2014 നവംബർ 15. 


നമ്പർ സി2 / 12992/ 2014/ എം . സി . കെ . 


2014 നവംബർ 15 . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലിംഫ് ഫിറ്റിംഗ് 
സെന്ററിലെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 1,051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
15 - 12 - 2014, 11.30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി2 / 12992/ 14 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
“ലിംഫ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്ററിലേയ്ക്ക് വിവിധ സാമഗ്രികൾ” എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 20-12- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് 
മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 20 - 12 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. C2/12992/2014/ MCK . 15th November 2014. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Various materials for Zonal Limb Fitting Centre 
in Government Medical College , Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of " 420 each prescribed cost in cash or by money order 
till 20 - 12 - 2014, 11.30 a. m . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post, a sum of 40 will be added towards postage 
charges. Money orders should reach this office at least 10 
days prior to the closing date of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No. C2 /12992/ 2014/ MCK for the 
purchse of Various materials for Zonal Limb Fitting Centre 
addressed to “ The Principal , Govt. Medical College , 
Kottayam - 8 ” should reach this office on or before 
20 - 12 - 2014 , 1 p .m . the due date mentioned in the schedule . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened at 20 -12- 2014 , 2. 30 p. m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during work hours. The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എൽ. പി . ജി . കണക്ഷൻ 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 420 ഓരോന്നിനും ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 10-12- 2014 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി ഓർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പത്ര ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ, കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി6 / 19240 / 14 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 

മെട്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് 
എൽ. പി . ജി . കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 15 -12 -2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് 
മുമ്പ് ലഭി ക്ക ത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 15 -12 - 2014, 2 .30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. C6/19240 /2014/ MCK. 14th November 2014. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Centralized LPG connection for the Department 
of Microbiology in GovernmentMedical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of " 420 each prescribed cost in cash or by money order 
till 10 -12- 2014 , 4 p . m . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges . 
Money orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No . C6 / 19240 / 2014/ MCK for the 
purchase of centralized LPG connection for the Department 
of Microbiology ” addressed to " The Principal, Govt. Medical 
College , Kottayam - 8 should reach this office on or before 
15 - 12 - 2014 , 1 p .m . the due date mentioned in the schedule . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened at 15 - 12 - 2014 , 2 . 30 p . m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office during 
working hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 
Government Medical College, 

( Sd .) 
Kottayam . 

Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ1/ 5699 /2011 / എം . സി . സി. 


2014 ഒക്ടോബർ 31. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 
ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

- പ്രിൻസിപ്പാൾ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്5 / 17300/ 2014 / എം . സി. സി . 


2014 നവംബർ 17 . 


കണ്ണൂർ ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ 
കീഴിൽ ജില്ല യിൽ തെര ഞെഞ്ഞ ടു ക്ക പ്പെട്ട 21 ആരോഗ്യ 
കേന്ദ്ര ങ്ങളിൽവച്ച് 2014 - 15 വർഷ കാലയളവിൽ മാനസിക 
ആരോഗ്യ ക്ലിനി ക്കു കൾ നട ത്തു ന്ന തി നായി ഗതാ ഗത 
സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിലേക്കായി വാടക അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വാഹന ഉടമകളിൽനിന്നും 
ഏജൻസി ക ളിൽ നിന്നും മത്സ രാ ധിഷ്ഠിത മായ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3,60, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ദർഘാസ് തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം- 3,600. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 735. 
തപാൽവഴി - 785. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 368. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2014, 3 മണി. 


തപാൽ വഴി വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 12 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12 - 2014, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 -12 - 2014, 11.30 മണി. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
ഹോസ്പ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
- ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക്യത (പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 17300/ 14 / എം . സി . സി. 
കോളേജിയേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


- വാഹനം, കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപ്രതിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
“ ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ പരിപാടി യുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ജീവ ന ക്കാരെയും മറ്റും മാനസിക 
ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ 
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രതിമാസം 21 മാനസിക 
ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വാഹനം 
4 മുതൽ 8 വരെ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ടാറ്റാസുമോ, 
ഇന്നോവ , ടവേര തുട ങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടു ന്ന വ യു 
മായിരിക്കണം. വാഹനം പതിമാസം ശരാശരി 1600 കി . മീ . 
ഓടേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഇന്ധനം, റിപ്പയർ, ഡ്രൈവറുടെ ശമ്പളം 
തുടങ്ങി വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു ചെലവുകളും 
സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതല്ല . 

ദർ ഘാ സു കൾ എ1/ 5699 / 11/ എം . സി . സി . വാഹനം 
വാട കയ് ക്ക് എടു ക്കു ന്നത് സംബ ന്ധിച്ച് എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ ക്കു കയോ ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 11.30 മണിക്ക്ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്ക പ്പെടു ന്ന താണ്. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 15,00,000. 

നിരതദ്രവ്യം - ദർഘാസ് തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
15, 000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില " 2,415. 

തപാൽവഴി - 2,465. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി-- 22 -12 - 2014. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 30- 12 -2014, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 12 - 2014 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 12 - 2014 , 11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

- ഇനവിവരം 


of " 150 . 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 
as incidental charge by Money Order taken in favour of 
Principal, Medical College , Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer . 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost . The tender will be opened 
as detailed below . Belated tenders will not be accepted . 


1. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ബൽക്ക് സിലിണ്ടർ 2 cum 

സിലിണ്ടർ ബി ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ എ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ. 
- 2. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, ബൽക്ക് സിലിണ്ടർ, ചെറിയ 

സിലിണ്ടർ, 


Superscription — Tender No. S5 /17300 / 2014 /MCC for 
the supply of Medical Oxygen to the Department of 
Collegiate Hospitals . 


3. 


നൈട്രജൻ ബൽക്ക് സിലിണ്ടർ. 


നിബന്ധനകൾ 


Estimate Cost - 15,00,000. 
Cost of tender form - 2 , 415. 


- By Post - 2, 465 . 


Last date of sale of tender form by post 
22 -12 -2014 , 3.30 p . m . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർ ഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞെഞ്ഞടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 

പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 
മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അതാത് ആശുപത്രി 
ക ളുടെ ഡഗ്ഗ് സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കുകയും ഒഴിഞ്ഞ 
സിലി ണ്ട റു കൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും തിരികെ 
ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
30- 12- 2014, 3.30 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender _ 31 - 12- 2014, 
11 a . m . 

| Date and time for opening of tender - 31 - 12 - 2014 , 
11.30 a. m . 


Date up to which rates are to be firm — One year 
from the date of agreement. 


No . S5 /17300 /2014/ MCC . - 17th November 2014. 

Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Medical Oxygen for a period of One 
year from 30 - 1 - 2014 on a running rate contract to the 
Department of Collegiate Hospitals , of Government 
Medical College, Kozhikode. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours (Phone 0495 - 2350212 ). Tender should 
be superscribed with tender number as specified below . 
The tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and E . M . D . 
@ 1 % of quoted price . Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with remittance 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal Medical College , Kozhikode, 
Kerala , India , Pin -673 602 . 

Name Items 
1. Medical Oxygen 2 cum Cylinders. 

B type Cylinder A Type Cylinder. 
2 . Nitrous Oxide -All capacities. 
3. Carbon dioxide — Bulk Cylinders , Small Cylinders 
4. Nitrogen - Bulk Cylinder. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. No advance payment will be made . 
2. Medical Gas should be supplied to drug store of 

concerned hospitals and empty Cylinders should be 
collected back from the drug store . 


Office of the Government 
Medical College, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


